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  ES WAR EINMAL




  EIN ROTER WAL.




  DER WAL WAR KLEIN UND ROT.
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  WARUM ER ROT WAR,




  IST MIR NICHT KLAR.




  ER WAR NUR KLEIN UND ROT.
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  DER WAL HIESS WALT.




  ER WAR NICHT ALT.




  ER WAR SEHR KLEIN UND ROT.
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  WALT WAR VOLLER ENERGIE.




  ER WAR FAST IMMER MUNTER.
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DER ROTE WAL

EINE GESCHICHTE IN GROSSBUCHSTABEN

ERSTES LESEN. VON SARAQUAST 2. Aufiage
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